Mod. 919 • RADIOFONOGRAFO • Comp. Gen. di Elettricita 


C. M. R. 10 


Datl commerciali e dl llstlno 

Radiofonografo a nove valvole della se- 
rie mista, sei gtrmme d’onda e dispositive 
a pulsante per la ricerca automatic* di no¬ 
ve stazioni su onde medie. Croce magic* di 
tipo europeo in pifi. 

Schema 

Superelerodina con prestadio AF scrvito 
da nn pen to do tsuperoontrollo 6K7-G ame- 
ricano, convertitore ECH3 esodo-triodo eu- 
ropeo; MF eervka da un altro 6K7-G; ri- 
velazione e CAV con doppio diodo separato 
6H6; BF a tre stadi, doe serviti da triodo 
omericano 6C6; Pultuno e nn push-pull 
6L6-G. L’alimentazione e disimpegnata da 
una 5Z3. Dispositivo regolatore di tono 
compensate. Indicatore di sintonia EMl. 

Gamine d'onda 

Sei ganrme con commutazione a tamburo. 
Riceroa automatica di 9 stazioni sn OM. 

Indicatore di sintonla 

A conccntrazione catodica del tipo eure- 
peo EMI. 

Circultl accordati 

Sette di cni quattro a MF con scleUivita 
rariabile. 

Media frequenza 

Ac cor data an 468 kHz a filtro di band* 
con selettivita variabile. 


Selettivita 

Variabile con cambio di aecoppiaovento. 

Sensibilita 

GAV e regolatore manual* sulla griglia 
della prima 6C5. 

Regolazione del tono 

A ponte, §i sterna special* CGE oon h 
mundo manuale. 

Radiofonograio 

Accewori d’uso semiautomatic!. 

Altoparlanti 

Elettrodinamico CEA 750/3. Potenaa di 


uacita 12 W. 

Eccitazione 1000 

ohm. 

Valvole (tipi e.xoccoll) 

l 

2 

3 

6K7-G 

ECH3 

6K7-G 

(7.R) 

(51) 

(7-R) 

4 

5 

6 

6H6 

EMI 

6C5 

(7-Q) 

(46) 

(6-Q) 

7 

8 9 

10 

6C5 

6L6 6L6 

5Z3 

(6-Q) 

(7-AC) (7-AC) 

(4-C) 


Lampade della scala 

Alimentat* a 4 V (aecondario »* para to). 

Tensionl di alimentazione 

A da t labile sui cinque valori seguenti: 110 
- 120 - 140 - 160 . 220 V. 

Consumo totale primario 

90 VA. 

Mobile 

Inter* di lasso oon sportelli e ooperehio. 

Anno di costruzione 

Docomentasioni in data 2/1942. 

Note di servlzio 

(6-51) La manutenzione * la riparazion* 
di questo compleaso e alquanto impegna- 
trva. Meccanicamcnte ei banno: il ricevitor* 
vero e proprio; lo chassis di BF * alimen¬ 
tazione; Taltoparlante; il filtro ©ostituito 
da impodenza e condensatori; Focchio ma- 
gico, la tastier# di sintonia (9 stazioni m 
OM) e il complesso fonografico. 

Costruttore 

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRL 
C1TA* - Milano, Via Bergognone, 34. 


TENSIONI E CORRENTI 


TENSIONI IN VOLT 

Valvola 

I 

6K7-G 

Valvola 

II 

ECH3 

Valvola 

in 

6K7-G 

Valvola 

IV 

6H6 

Valvola 

V 

EMI 

Valvola 

VI 

6C5 

Valvola 

VII 

6C5 

Valvola 

V1U/IX 

6L6-G 

Valvola 

X 

5Z3 

Tensione anodica 

250 

245 

250 

- 

250 

105 

260 

325 

2 X 530- 

Tensione gr. schermo 

100 

85 

85 

— 

— 

— 

— 

315 

— 

Tensione griglia pilots 

1,7 

-2,75 

-1,7 

— 

0 

-6 

-7 

0 

— 

Tensione a nodo osc. 

— 

245 

— 

— 

— 

— 

— 

*— 

—— 
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( 203 ) C. M.B. 10 - Seconds serle 


Propriety riservata 


"RADIO INDUSTBIA" - Milano VII 





















































































































































































































































































